MEMO 
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Date; '29,01,8? 

de: PYS 

A t MAH Copie: FLO, JAZ, SEE, URN 


Concernel Cigarette REYNOLDS DOUBLE BLEND DB 


Lea premieres mesuree physiques sur ces cigarettes ainsi que sur lee 
teraoins MERIT et MARLBORO GOLD donnent les resultats suivants ‘ 



REYNOLDS MERIT 

MARLBORO 


QoihAtJY 

(_i <3.Hr£ 

CIGARETTE 



Longueur totale 

mm 

Q4 

B A 

84 

Longueur megot 

mm 

29 

2 S 

35 

Longueur fumee 

mm 

S5 

49 

49 

Longueur boudin 

mm 

G 3 

59 

59 

Poids total 

mg/oig 

960 

955 

905 

Poids -filtre + pap. 

mg/cig 

236 

268 

264 

Diametre 

mm 

? . 99 

7.99 

7.94 

RTD 

mm H20 

138 

119 

96 

Vent ilat ion 

% 

25 

38 

50 

Ventilation papier 

% 

14 

5 

3 

EILTRE 

Longueur totale 

mm 

21 

25 

25 

Longueur tipping * 

mm 

25 

32 

32 

Type de tipping 


IC 

ICWHDL 

ICWHDL 

Nb, lignes perfo. 
Type de per to. 


1 

MLPM 

EPZ 

EPZ 

Folds total 

mg/f i1 

185 

218 

213 

Type de flitre 


S 

S 

S 

Materiel 


CA 

CA 

CA 

RTD filtre 

mm H20 

122 

125 

110 

TABAC 

Poids tabac 

mg/c ig 

724 

687 

641 

Volume tabac 

ml 

3.159 

2.958 

2.921 

Densite 

mg/ml 

229 

232 

219 


II taut remarquer que eqe mssures ont ports sur up nombre restreint de 
cigarettes C 20) et que les pcids ne tlennent pas compte des 0,V. 

Dee analyses plus completes seront -faites des que nous aurons reou 
un nouvel echantillon. 


Meilleures salutations. 



Test i n 



SOGUEL 


PM3000831722 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rxpk0001 







